3>SV2 


AVISO 

IMPORTANTE 


Callao - Hospital Infanta Leonor 


COVID-19 


SERVICIO ESPECIAL 

PRESTADO POR VOLUNTARIOS DE EMT 


NUEVOS HORARIOS Y PARADAS DESDE EL 22 DE ABRIL 


Hotel Room 
Mate Laura 
Mate Macarena 
Mate Mario 


Callao 

(Jacometrezo) 


Hotel Room 

NUEVA 

NUEVA 


Mate Óscar 

PARADA 

PARADA 


Gran Vía 

Hospital 

Ayre Gran 


Pedro Zerolo 

Niño Jesús 

Hotel Colón 

Hospital 

(Gran Vía) 

(Doce de Octubre, 8) (Doctor Esquerdo, 78) 

Infanta Leonor 


Horas de 
paso por 
parada 


PARADA 5568 PARADA 5138 PARADA 3937 PARADA 4714 PARADA 4062 


6:50 

13:50 

20:50 


6:55 

13:55 

20:55 


7:05 

14:05 

21:05 


7:10 

14:10 

21:10 


7:30 

14:30 

21:30 


Hospital 

Ayre Gran 
Hotel Colón 

Hospital 

Hotel Room 
Mate Óscar 

Gran Vía 
Pedro Zerolo 

Hotel Room 
Mate Laura 
Mate Macarena 
Mate Mario 

Callao 

Infanta Leonor 

(Av. Nazaret) 

Niño Jesús 

(Gran Vía) 

(Jacometrezo) 

•- 

- • - 

-•- 

-•- 

- 


Horas de 
paso por 
parada 


PARADA 4062 PARADA 1432 PARADA 817 PARADA 4108 PARADA 5568 


8:15 

15:15 

22:15 


8:35 

15:35 

22:35 


8:40 

15:40 

22:40 


8:50 

15:50 

22:50 


8:55 

15:55 

22:55 


Más información: fifi 10 

Todos los días, de 07 a 21 h. ^ ± ^UO OO 


emtmadrid.es 000 
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